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1. Attached for your information and retention is a copy of the first syndicate handbill 
of the Union de Obreros y Empleados Petroleros (UOEP) de Cabimas or Union Republi- 
cana Democratica (URD) to be circulated in the Cabimas area, 


2 The handbill complains against the govermment's proposed plan to withhold 25 per 
cent of the workers! "utilidades™ or annual bonus in a housing construction plan. 


Encl.: UOLP de Cabimas Handbill (1 page) 
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Unién de Obreros y Empleados Petroleros de Cabinas, 


organizacién al servicio de los trabajadores petroleros en 
general, consecuente con sus principios de trabajar incansa- 
ble y responsablemente por el mejoramiento econdmico y so- 
cial, por la elevacién del nivel cultural del trabajador, hace 
publica manifestaci6n de Su criterio con relacién al sonado 
caso de las UTILIDADES. 

En nuestro concepto. no es precisamente este el momento 
mas propicio para entrar a discutir planes o proyectos como 
el esbozado recientemente por el ciudadano Ministro del 
Trabajo, por cuanto ya los trabajadores petroleros hemos 
hecho planes y contraido compromisos diversos contando 
con la percepci6n total de las cantidades que nos correspon- 
den por conceptos de UTILIDADES 

Ademdas un proyecto del alcanze del esbozado por el 
ciudadano Ministro del Trabajo es algo que amerita una se- 
ria y larga discusién y no es cosa de que antes de todo eso 
se comience por retener alos trabajadores, para aplicarles 
el contenido de dicho proyecto, el 25% de lo que le corres/ 
ponde por concepto de UTILIDADES, 

Este criterio nuestro junto con el pedimento de que se nos 
entregue integramente las cantidades que nos corresporden 
for concepto Utilidades, lo hemos expuesto al ciudadano 
Ministro del Trabajo en telegrama que dirigieramos con fe, 
cha 14 de los corrientes y que fué publicado por algunos 
Organos de prensa para sostener tal criterio que lo conside- 
ramos muy justo, «UNION DE OBREROS Y EMPLEA. 
DOS PETROLEROS DE CABIMAS», pide el+respaldo 
de los trabajadores petroleros que aunque no estén bajo 
nuestra bandera, tienen los mismos intereses nuestros que 
defender: 

POR UNION DE OBREROS Y EMPLEADOS 

PETROLEROS DE CABIMAS. 
POR EL REPARTO TOTAL DE LAS UTILIDADES!! 
POR LA REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO!!! 


Ln JUNTA DIRECTIV A. 
CABIMAS, 14—11-49. 


Talleres Gréficos Catatumbo Enel. to fae a 
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